Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard 


Nr. 4077 

24 mei 
2016 


WATERSCHAPSBLAD 

Officiële uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard. 


Vuurdans 101 t/m 113 Capelle aan den IJssel, melding voor het onttrekken 
van grondwater 

(L.16.082, 20 mei 2016) het onttrekken van grondwater met max. 1 m 3 /u in de periode van 28 april t/m 
19 mei 2016. De onttrekking vindt plaats ten behoeve van het vervangen van stadsverwarmingsleidingen 
van Vuurdans 101 t/m 103 in Capelle aan den IJssel. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap , tel. 010 45 37 300. Tegen 
de melding kunt u geen bezwaar maken. 
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